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नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 21 , 2020 / आषाढ़ 30 , 1942 
NEW DELHI , TUESDAY , JULY 21 , 2020 / ASADHA 30 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 , जुलाई , 2020 
का.आ. 2401 ( अ ) . राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास 
में , 1956 ( 1956 का 48 ) ( बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित ) , केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए , भूमि , जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है , के निर्माण के लिए आवश्यक है । 
( चौड़ीकरण / फोर लेनिंग आदि ) , कर्नाटक के राज्य में उडुपी जिले में किलोमीटर 86.00 से 90.00 ( थिरथाहल्ली - उडुपी खंड ) 
में भूमि के विस्तार में रखरखाव , प्रबंधन और संचालन । ऐसी भूमि का अधिग्रहण करें । 


आधिकारिक गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर , उक्त भूमि में रुचि रखने 
वाला कोई भी व्यक्ति , धारा 3 सी की उपधारा ( 1 ) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति करेगा । 
अधिनियम कहा । 


इस तरह की हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी , विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी , राष्ट्रीय 
राजमार्ग , बैंगलोर को दी जाएगी । लिखित रूप में और उसके आधार को निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी व्यक्ति को 
या तो कानूनी रूप से , या किसी कानूनी चिकित्सक द्वारा सुनवाई का अवसर दे सकता है , और इस तरह की सभी आपत्तियों 
को सुनने के बाद और इस तरह की आगे की पूछताछ करने के बाद , यदि कोई हो , जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा या 
तो आवश्यक समझता है आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार करें । 


उक्त अधिनियम की धारा 3 सी की उपधारा ( 2 ) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम 
होगा । उनकी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इसका 
निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है । 
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अनुसूची 
संक्षिप्त विवरण कर्नाटक के राज्य में NH - 169A से 86.00 से 90.00 ( थिरथाहल्ली - उडुपी खंड ) में भूमि के खिंचाव के भीतर 

गिरने वाली या बिना संरचनाओं के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण 


राज्य का नाम : कर्नाटक 


जिले का नाम : उडुपी 


क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या 


भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
( स्थानीय इकाई ) | ( हेक्टेयर ) 


तालुक का नाम : उडुपी 


गांव का नाम : अम्बालापाड्य 


1 


1 


सरकारी 


ड्राई 


12.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0012000 


2 


60 / 1P1 


निजी 


ड्राई 


25.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0025000 


3 


61 / 1 


निजी 


ड्राई 


685.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0685000 


4 


62 / 1A 


निजी 


ड्राई 


156.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0156000 


गांव का नाम : कोदवूर 


1 


180 / 11 


निजी 


डाई 


ई 


249.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0249000 


2 


180 / 8 


निजी 


डाई 


267.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0267000 


3 


180 / 9 


निजी 


डाई 


386.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0386000 


4 


181 / 1 


निजी 


hod ty 


186.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0186000 


5 


181 / 11 


निजी 


321.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0321000 
129.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0129000 


6 


181 / 12P1 


निजी 


17 


181 / 12P2 


निजी 


ड्राई 


129.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0129000 


8 


181 / 15 


निजी 


ड्राई 


16.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0016000 


9 


181 / 16 


निजी 


एलिएंटड 


361.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0361000 


10 


181 / 17 


निजी 


ड्राई 


342.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0342000 


11 


181 / 18 


निजी 


ड्राई 


187.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0187000 


12 


181/2 


निजी 


ड्राई 


133.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0133000 


13 


181/3 


निजी 


डाई 


125.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0125000 


14 


181/4 


निजी 


ड्राई 


142.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0142000 


15 


182 / 12 


निजी 


ड्राई 


338.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0338000 


16 


182 / 13A 


निजी 


ड्राई 


224.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0224000 


17 


182 / 13B 


सरकारी 


ड्राई 


ty 


224.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0224000 


18 


182 / 14 


निजी 


ड्राई 


hod tw 


160.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0160000 
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19 


182 / 15 


निजी 


ड्राई 


61.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0061000 


20 


182 / 16 


निजी 


ड्राई 


444.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0444000 


21 


182 / 18 


निजी 


ड्राई 


183.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0183000 


22 


182 / 19 


निजी 


222.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0222000 


23 


182 / 23A1 


निजी 


ड्राई 


169.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0169000 


24 


| 182 / 23A2 


निजी 


डाई 


168.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0168000 


25 


182123B 


निजी 


ड्राई 


153.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0153000 


26 


182/27 P 1 


निजी 


डाई 


236.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0236000 


27 


| 182/27 P2 


निजी 


डाई 


236.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0236000 


28 


182/28 


निजी 


डाई 


80.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0080000 


29 


182/3 


निजी 


ड्राई 


158.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0158000 


30 


182/4 


निजी 


ड्राई 


259.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0259000 


31 


182/5 


निजी 


ड्राई 


190.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0190000 


32 


182/7 


निजी 


ड्राई 


ई 


379.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0379000 
252.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0252000 


33 


182/8 


निजी 


ड्राई 


34 


182/8 


निजी 


ड्राई 


252.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0252000 


35 


| 182 / 9P2 


निजी 


ड्राई 


38.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0038000 


36 


184 / 1 


निजी 


ड्राई 


444.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0444000 


37 


184/2 


निजी 


ड्राई 


1,273.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.1273000 


38 


184 / 3 


निजी 


ड़ाई 


204.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0204000 


39 


184 / 4 


निजी 


डाई 


501.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0501000 


40 


208/3 A 1 


निजी 


डाई 


420.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0420000 


41 


208/3 A2 


निजी 


डाई 


435.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0435000 


42 


208 / 3B1P1 


निजी 


डाई 


626.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0626000 


43 


208 / 3B2P1 


निजी 


ड्राई 


ई 


456.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0456000 


44 


208 / 3B2P2 


निजी 


ड्राई 


385.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0385000 


45 


211 / 1H 


सरकारी 


ड्राई 


596.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0596000 


46 


211 / 112 


सरकारी 


ड्राई 


59.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0059000 


47 


211 / 19A 


सरकारी 


डाई 


210.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0210000 


48 


211 / 20A 


सरकारी 


ड़ाई 


489.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0489000 
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49 


211/21 


निजी 


डाई 


566.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0566000 


50 


211/22 


निजी 


ड्राई 


195.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0195000 


51 


211/23 


निजी 


ड्राई 


199.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0199000 


52 


211/24 


निजी 


480.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0480000 


53 


211 / 25 


निजी 


ड्राई 


773.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0773000 


54 


213 / 4 


निजी 


डाई 


547.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0547000 


55 


213 / 6A1 


निजी 


ड्राई 


482.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0482000 


56 


213 / 6A2 


निजी 


डाई 


615.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0615000 


57 


213 / 6B 


निजी 


डाई 


946.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0946000 


58 


213 / 8 


निजी 


डाई 


49.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0049000 


59 


213/9 


निजी 


ड्राई 


459.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0459000 


60 


216 / 1 


सरकारी 


ड्राई 


417.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0417000 


61 


216 / 14A 


निजी 


ड्राई 


227.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0227000 


62 


216/14 B 


निजी 


ड्राई 


ई 


227.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0227000 


63 


216 / 2A 


निजी 


ड्राई 


255.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0255000 


64 


216 / 3A 


निजी 


ड्राई 


128.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0128000 


65 


216 / 3B 


निजी 


ड्राई 


190.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0190000 


66 


216/30 


निजी 


ड्राई 


298.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0298000 


67 


21614 


निजी 


ड्राई 


578.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0578000 


68 


216 / 8A 


सरकारी 


ड्राई 


41.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0041000 


69 


216 7 8 B 


सरकारी 


डाई 


41.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0041000 


70 


216 / 2B 


निजी 


सूखा 


117.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0117000 


71 


220 / 1A 


सरकारी 


डाई 


365.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0365000 


72 


221 / 1 


निजी 


डाई 


446.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0446000 


73 


221 / 18 


निजी 


ड्राई 


ई 


163.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0163000 


74 


221 / 19 


निजी 


ड्राई 


730.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0730000 


75 


1221 / 2P2 


निजी 


ड्राई 


41.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0041000 


76 


221 / 23 


निजी 


ड्राई 


325.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0325000 


77 


221/3 


निजी 


डाई 


608.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0608000 


78 


221/31 


निजी 


ड्राई 


811.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0811000 
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79 


221/38 


निजी 


ड्राई 


730.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0730000 


80 


221 / 40 


निजी 


ड्राई 


406.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0406000 


81 


221/8 


निजी 


ड्राई 


738.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0738000 


82 


222 / 1 


निजी 


ड्राई 


635.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0635000 


83 


22212 


निजी 


ड्राई 


24.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0024000 


84 


22212P1 


निजी 


डाई 


527.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0527000 


85 


222/28 


निजी 


ड्राई 


151.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0151000 


86 


222/3 


निजी 


डाई 


293.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0293000 


87 


222 / 4 


निजी 


डाई 


248.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0248000 


88 


223 / 20P1 


निजी 


डाई 


447.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0447000 


89 


223 / 20P2 


निजी 


ड्राई 


447.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0447000 


90 


223/6 


निजी 


ड्राई 


99.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0099000 


91 


225/1 


निजी 


ड्राई 


271.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0271000 


92 


225/14 P1 


निजी 


ड्राई 


ई 


1,180.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.1180000 


93 


225 / 14P3 


निजी 


ड्राई 


1,180.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.1180000 


94 


225/4 


निजी 


ड्राई 


257.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0257000 


95 


225/5 


निजी 


ड्राई 


64.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0064000 


96 


225/6 


निजी 


ड्राई 


109.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0109000 


97 


225/7 


निजी 


ड्राई 


469.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0469000 


98 


226 / 1 


निजी 


ड़ाई 


91.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0091000 


99 


226/2 


निजी 


डाई 


286.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0286000 


100 


226/3 


निजी 


डाई 


23.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0023000 


101 


255 / 1 


निजी 


डाई 


446.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0446000 


102 


255 / 11 


निजी 


ड्राई 


122.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0122000 


103 


255/14 A1 


निजी 


नाला 


122.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0122000 


104 


255/14 B2P2 


निजी 


ड्राई 


122.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0122000 


105 


1255/14 B3 


निजी 


रोड 


41.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0041000 


106 


255/2 


निजी 


ड्राई 


446.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0446000 


107 


255/4 


निजी 


डाई 


832.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0832000 


108 


255 / 6B1 


निजी 


ड्राई 


244.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0244000 
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109 


255 / 6B2 


निजी 


डाई 


122.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0122000 


110 


255 / 6 B 3 


निजी 


ड्राई 


122.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0122000 


111 


255 / 7 


निजी 


ड्राई 


81.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0081000 


112 


255 / 8 


निजी 


ड्राई 


17.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.00 17000 


113 


257 / 2A 


सरकारी 


258.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0258000 


114 


257 / 2B 


सरकारी 


ड्राई 


239.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0239000 


115 


257/4 


सरकारी 


ड्राई 


349.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0349000 


116 


257 / 5 


निजी 


डाई 


147.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0147000 


117 


257 / 6 


निजी 


डाई 


141.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0141000 


118 


257 / 7 


निजी 


डाई 


126.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0126000 


119 


258 / 18 


निजी 


ड्राई 


137.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0137000 


120 


258 / 19A 


निजी 


ड्राई 


210.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0210000 


121 


258 / 19B 


निजी 


ड्राई 


235.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0235000 


122 


258 / 20 


निजी 


ड्राई 


ई 


70.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0070000 


123 


259 


सरकारी 


ड्राई 


96.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0096000 


124 


260 / 15P1 


निजी 


ड्राई 


128.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0128000 


125 


260 / 15P2 


निजी 


ड्राई 


128.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0128000 


126 


260 / 15P3 


निजी 


ड्राई 


128.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0128000 


127 


260 / 16B 


निजी 


ड्राई 


180.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0180000 


128 


260 / 4 


निजी 


ड़ाई 


269.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0269000 
1,319.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.1319000 


129 


265 / 1AP3 


निजी 


डाई 


130 


296 / 9 


सरकारी 


डाई 


1,042.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.1042000 


131 


Drain 


सरकारी 


ड्रेन 


44.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0044000 


132 


Nala 


सरकारी 


नाला 


967.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0967000 


133 


Nala 


सरकारी 


नाला 


71.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0071000 


134 


Road 


सरकारी 


रोड 


35.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0035000 


135 


Road 


सरकारी 


रोड 


34.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0034000 


136 


Road 


सरकारी 


रोड 


36.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0036000 


137 


Road 


सरकारी 


रोड 


34.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0034000 


138 


Road 


सरकारी 


रोड 


38.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0038000 
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139 


Road 


सरकारी 


रोड 


34.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0034000 


140 


Road 


सरकारी 


रोड 


108.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0108000 


141 


Road 


सरकारी 


रोड 


41.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0041000 


142 


Road 


सरकारी 


रोड 


64.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0064000 


143 


Road 


सरकारी 


रोड 


49.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0049000 


144 


Road 


सरकारी 


रोड 


10.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0010000 


145 


Road 


सरकारी 


रोड 


42.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0042000 


146 


Road 


सरकारी 


रोड 


69.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0069000 


गांव का नाम : मूडनिडंबर 


1 


1/4 


निजी 


ड़ाई 


134.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0134000 


2 


1/5 


निजी 


ड्राई 


472.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0472000 


3 


1/6 


निजी 


ड्राई 


139.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0139000 


4 


1/7 


निजी 


ड्राई 


93.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0093000 


LO 


1/8 


निजी 


ड्राई 


ई 


221.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0221000 


6 


11/6 


निजी 


ड्राई 


202.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0202000 


7 


| 11 / 7A1 


निजी 


ड्राई 


152.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0152000 


8 


[ 11 / 7A2 


निजी 


ड्राई 


89.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0089000 


9 


12 / 10 


निजी 


ड्राई 


85.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0085000 


10 


12/11 


निजी 


ड्राई 


152.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0152000 


11 


12 / 12 


निजी 


ड़ाई 


164.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0164000 


12 


| 12 / 6BP5 


निजी 


डाई 


640.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0640000 


13 


| 12 / 8A1 


निजी 


डाई 


301.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0301000 


14 


12 / 8A2 


निजी 


डाई 


234.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0234000 


15 


12/9 


निजी 


डाई 


333.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0333000 


16 


| 13 / 2A1AP1 


सरकारी 


ड्राई 


ई 


9.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0009000 


17 


13 / 2A 3B 


सरकारी 


ड्राई 


497.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0497000 


18 


| 13 / 3A 


निजी 


ड्राई 


48.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0048000 


19 


13 / 3B 


निजी 


ड्राई 


108.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0108000 


20 


13 / 3B 


निजी 


डाई 


13.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0013000 


21 


2/1 


निजी 


ड्राई 


898.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0898000 
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22 


P1 


2 / 3BP1 


निजी 


डाई 


211.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0211000 


23 


2 / 3BP2 


निजी 


ड्राई 


470.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0470000 


24 


2 / 7AP3 


निजी 


ड्राई 


21.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0021000 


25 


2 / 7D 


निजी 


9.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0009000 


26 


2 / 7P1 


निजी 


ड्राई 


200.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0200000 


27 


2 / 7P2 


निजी 


डाई 


44.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0044000 


28 


3 


सरकारी 


ड्राई 


194.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0194000 


29 


4/1 


निजी 


डाई 


174.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0174000 


30 


4/2 


निजी 


डाई 


2,725.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.2725000 


31 


154 / 1A 


सरकारी 


डाई 


16.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0016000 


32 


54 / 1B 


निजी 


ड्राई 


52.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0052000 


33 


6 / 10 


निजी 


ड्राई 


62.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0062000 


34 


6 / 11 


निजी 


ड्राई 


998.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0998000 


35 


6 / 13 


निजी 


ड्राई 


ई 


766.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0766000 
274.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0274000 


36 


6 / 14 


निजी 


ड्राई 


37 


6 / 15P1 


निजी 


ड्राई 


386.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0386000 


38 


6 / 19 


निजी 


ड्राई 


67.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0067000 


39 


6 / 20 


निजी 


ड्राई 


119.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0119000 


40 


6 / 22P2 


निजी 


ड्राई 


727.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0727000 


41 


6/7 


निजी 


ड़ाई 


8.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0008000 


42 


6 / 9A1 


निजी 


डाई 


2,730.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.2730000 


43 


17 


सरकारी 


डाई 


247.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0247000 


44 


8/1 


निजी 


डाई 


151.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0151000 


45 


8 / 1 


निजी 


डाई 


171.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0171000 


46 


8 / 15 


निजी 


ड्राई 


ई 


20.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0020000 


47 


8 / 2A 


निजी 


ड्राई 


170.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0170000 


48 


18 / 2B1 


निजी 


ड्राई 


138.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0138000 


49 


निजी 


813 


ड्राई 


112.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0112000 


50 


9 / 1AP1 


निजी 


डाई 


324.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.0324000 


51 


19 / 1CP1 


निजी 


ड्राई 


128.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0128000 
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52 


912 


निजी 


ड्राई 


865.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0865000 


53 


Road 


सरकारी 


रोड 


11.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0011000 


54 


Road 


सरकारी 


रोड 


36.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0036000 


55 


Road 


सरकारी 


रोड 


15.0000000 ( वर्ग मीटर ) || 0.00 15000 


56 


Road 


सरकारी 


Road 


9.0000000 ( वर्ग मीटर ) | 0.0009000 


कुल || 61,598.0000 


6.1598 


[ फा . सं . 1 / 3A ] 


राजेश 


गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 20th July , 2020 


S.O. 2401 ( E ) .— In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways 
Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government , after being satisfied that for 
the public purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
( widening / four laning etc .. ) , maintenance , management and operation of NH169A in the stretch of land from Km 
86.00 to Km 90.00 ( Thirthahalli - Udupi Section ) in the district of UDUPI in the state of KARNATAKA , hereby 
declares its intention to acquire such land . 


Any person interested in the said land may , within twenty - one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub - section ( 1 ) of 


section 3C of the said Act . 


Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely , Special Land Acquisition Officer & 
Competent Authority , National Highways , Bangalore . in writing and shall set out the grounds thereof and the 
Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner , 
and may , after hearing all such objections and after making such further enquiry , if any , as the Competent Authority 
thinks necessary , by order , either allow or disallow the objections . 


Any order made by the Competent Authority under sub - section ( 2 ) of section 3C of the said Act shall be 


final . 


The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from 

Km 86.00 to Km 90.00 ( Thirthahalli - Udupi Section ) of the NH - 169A in the state of KARNATAKA 


State ; KARNATAKA 


District : UDUPI 


S.No. Survey / Plot Number 


Type of Land || Nature of Land 


Area | Area 
( in Local Unit ) || in Hectare ) 


Taluk : Udupi 


Village : Ambalapady 


1 


1 


Government 


Dry 


12.0000000 ( Square Meter ) 


0.0012000 


2 


60/1 P 1 


Private 


Dry 


25.0000000 ( Square Meter ) 


0.0025000 
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3 


61 / 1 


Private 


Dry 


685.0000000 ( Square Meter ) 


0.0685000 


4 


62 / 1 A 


Private 


Dry 


156.0000000 ( Square Meter ) 


0.0156000 


Village : Kodavoor 


1 


180/11 


Private 


Dry 


249.0000000 ( Square Meter ) 


0.0249000 


2 


180/8 


Private 


Dry 


267.0000000 ( Square Meter ) 


0.0267000 


3 


180/9 


Private 


Dry 


386.0000000 ( Square Meter ) 


0.0386000 


4 


181 / 1 


Private 


Dry 


186.0000000 ( Square Meter ) 


0.0186000 


5 


181 / 11 


Private 


Dry 


321.0000000 ( Square Meter ) 


0.0321000 


6 


181 / 12 P 1 


Private 


Dry 


129.0000000 ( Square Meter ) 


0.0129000 


7 


181 / 12 P 2 


Private 


Dry 


129.0000000 ( Square Meter ) 


0.0129000 


8 


181 / 15 


Private 


Dry 


16.0000000 ( Square Meter ) 


0.0016000 


9 


181 / 16 


Private 


Alienated 


361.0000000 ( Square Meter ) 


0.0361000 


10 


181 / 17 


Private 


Dry 


342.0000000 ( Square Meter ) 


0.0342000 


11 


181 / 18 


Private 


Dry 


187.0000000 ( Square Meter ) 


0.0187000 


12 


181 / 2 


Private 


Dry 


133.0000000 ( Square Meter ) 


0.0133000 


13 


181 / 3 


Private 


Dry 


125.0000000 ( Square Meter ) 


0.0125000 


14 . 


181/4 


Private 


Dry 


142.0000000 ( Square Meter ) 


0.0142000 


15 


182/12 


Private 


Dry 


338.0000000 ( Square Meter 


0.0338000 


16 


182 / 13 A 


Private 


Dry 


224.0000000 ( Square Meter ) 


0.0224000 


17 


182 / 13 B 


Government 


Dry 


224.0000000 ( Square Meter 


0.0224000 


18 


182 / 14 


Private 


Dry 


160.0000000 ( Square Meter ) 


0.0160000 


19 


182 / 15 


Private 


Dry 


61.0000000 ( Square Meter ) 


0.0061000 


20 


182 / 16 


Private 


Dry 


444.0000000 ( Square Meter ) 


0.0444000 


21 


182/18 


Private 


Dry 


183.0000000 ( Square Meter ) 


0.0183000 


22 


182 / 19 


Private 


Dry 


222.0000000 ( Square Meter ) 


0.0222000 


23 


182/23 A1 


Private 


Dry 


169.0000000 ( Square Meter ) 


0.0169000 


24 


182/23 A2 


Private 


Dry 


0.0168000 


168.0000000 ( Square Meter ) 
153.0000000 ( Square Meter 


25 


182/23 B 


Private 


Dry 


0.0153000 


26 


182/27 P 1 


Private 


Dry 


236.0000000 ( Square Meter ) 


0.0236000 


27 


182/27 P 2 


Private 


Dry 


236.0000000 ( Square Meter ) 


0.0236000 


128 


| 182 / 28 


Private 


Dry 


80.0000000 ( Square Meter ) 


0.0080000 


29 


182/3 


Private 


Dry 


158.0000000 ( Square Meter ) 


0.0158000 


30 


182/4 


Private 


Dry 


259.0000000 ( Square Meter 


0.0259000 


31 


182/5 


Private 


Dry 


190.0000000 ( Square Meter ) 


0.0190000 


32 


182/7 


Private 


Dry 


379.0000000 ( Square Meter ) 


0.0379000 


33 


182/8 


Private 


Dry 


252.0000000 ( Square Meter ) 


0.0252000 


34 


182/8 


Private 


Dry 


252.0000000 ( Square Meter ) 


0.0252000 


35 


182/9 P 2 


Private 


Dry 


38.0000000 ( Square Meter ) 


0.0038000 


36 


184 / 1 


Private 


Dry 


444.0000000 ( Square Meter ) 


0.0444000 


37 


184/2 


Private 


Dry 


1,273.0000000 ( Square Meter ) 


0.1273000 


38 


184/3 


Private 


Dry 


204.0000000 ( Square Meter ) 


0.0204000 
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39 


184/4 


Private 


Dry 


501.0000000 ( Square Meter ) 


0.0501000 


40 


208/3 A1 


Private 


Dry 


420.0000000 ( Square Meter ) 


0.0420000 


41 


208 / 3 A2 


Private 


Dry 


435.0000000 ( Square Meter ) 


0.0435000 


42 


208 / 3 B1P1 


Private 


Dry 


626.0000000 ( Square Meter ) 


0.0626000 


43 


208/3 B 2 P1 


Private 


Dry 


456.0000000 ( Square Meter ) 


0.0456000 


44 


208 / 3 B 2 P2 


Private 


Dry 


385.0000000 ( Square Meter ) 


0.0385000 


145 


211 / 1 H 


Government 


Dry 


596.0000000 ( Square Meter ) 


0.0596000 


46 


211/1 12 


Government 


Dry 


59.0000000 ( Square Meter ) 


0.0059000 


47 


211 / 19 A 


Government 


Dry 


210.0000000 ( Square Meter ) 


0.0210000 


48 


211 / 20 A 


Government 


Dry 


489.0000000 ( Square Meter ) 


0.0489000 


49 


211 / 21 


Private 


Dry 


566.0000000 ( Square Meter ) 


0.0566000 


50 


211 / 22 


Private 


Dry 


195.0000000 ( Square Meter ) 


0.0195000 


51 


211 / 23 


Private 


Dry 


199.0000000 ( Square Meter ) 


0.0199000 


52 


211/24 


Private 


Dry 


480.0000000 ( Square Meter ) 


0.0480000 


53 


211/25 


Private 


Dry 


773.0000000 ( Square Meter ) 


0.0773000 


54 


213 / 4 


Private 


Dry 


547.0000000 ( Square Meter ) 


0.0547000 


55 


213/6 A1 


Private 


Dry 


482.0000000 ( Square Meter ) 


0.0482000 


56 


213/6 A2 


Private 


Dry 


615.0000000 ( Square Meter 


0.0615000 


57 


213/6 B 


Private 


Dry 


946.0000000 ( Square Meter ) 


0.0946000 


58 


213/8 


Private 


Dry 


49.0000000 ( Square Meter ) 


0.0049000 


59 


213/9 


Private 


Dry 


459.0000000 ( Square Meter ) 


0.0459000 


60 


216/1 


Government 


Dry 


417.0000000 ( Square Meter ) 


0.0417000 


61 


216 / 14 A 


Private 


Dry 


227.0000000 ( Square Meter ) 


0.0227000 


62 


216 / 14 B 


Private 


Dry 


227.0000000 ( Square Meter ) 


0.0227000 


63 


216 / 2 A 


Private 


Dry 


255.0000000 ( Square Meter ) 


0.0255000 


64 


216/3 A 


Private 


Dry 


128.0000000 ( Square Meter ) 


0.0128000 


65 


216/3 B 


Private 


Dry 


190.0000000 ( Square Meter ) 


0.0190000 


66 


216/3 C 


Private 


Dry 


298.0000000 ( Square Meter 


0.0298000 


67 


1216/4 


Private 


Dry 


578.0000000 ( Square Meter ) 


0.0578000 


68 


216/8 A 


Government 


Dry 


41.0000000 ( Square Meter ) 


0.0041000 


69 


216/8 B 


Government 


Dry 


41.0000000 ( Square Meter ) 


0.0041000 


70 


216 / 2B 


Private 


Dry 


117.0000000 ( Square Meter ) 


0.0117000 


71 


220 / 1 A 


Government 


Dry 


365.0000000 ( Square Meter 


0.0365000 


72 


221 / 1 


Private 


Dry 


446.0000000 ( Square Meter ) 


0.0446000 


73 


221 / 18 


Private 


Dry 


163.0000000 ( Square Meter ) 


0.0163000 


74 


221/19 


Private 


Dry 


730.0000000 ( Square Meter ) 


0.0730000 


75 


221 / 2 P 2 


Private 


Dry 


41.0000000 ( Square Meter ) 


0.0041000 


76 


221 / 23 


Private 


Dry 


325.0000000 ( Square Meter ) 


0.0325000 


77 


221/3 


Private 


Dry 


608.0000000 ( Square Meter ) 


0.0608000 


78 


221/31 


Private 


Dry 


811.0000000 ( Square Meter ) 


0.0811000 


79 


221 / 38 


Private 


Dry 


730.0000000 ( Square Meter ) 


0.0730000 
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80 


221 / 40 


Private 


Dry 


406.0000000 ( Square Meter ) 


0.0406000 


81 


221 / 8 


Private 


Dry 


738.0000000 ( Square Meter ) 


0.0738000 


82 


222 / 1 


Private 


Dry 


635.0000000 ( Square Meter ) 


0.0635000 


83 


222/2 


Private 


Dry 


24.0000000 ( Square Meter ) 


0.0024000 


84 


222/2 P1 


Private 


Dry 


527.0000000 ( Square Meter ) 


0.0527000 


85 


222 / 28 


Private 


Dry 


151.0000000 ( Square Meter ) 


0.0151000 


86 


222/3 


Private 


Dry 


293.0000000 ( Square Meter ) 


0.0293000 


87 


222 / 4 


Private 


Dry 


248.0000000 ( Square Meter ) 


0.0248000 


88 


223 / 20 P 1 


Private 


Dry 


447.0000000 ( Square Meter ) 


0.0447000 


89 


223 / 20 P 2 


Private 


Dry 


447.0000000 ( Square Meter ) 


0.0447000 


90 


223/6 


Private 


Dry 


99.0000000 ( Square Meter ) 


0.0099000 


91 


225 / 1 


Private 


Dry 


271.0000000 ( Square Meter ) 


0.0271000 


92 


225 / 14 P 1 


Private 


Dry 


1,180.0000000 ( Square Meter ) 


0.1180000 


93 


225 / 14 P 3 


Private 


Dry 


1,180.0000000 ( Square Meter ) 


0.1180000 


94 


225/4 


Private 


Dry 


257.0000000 ( Square Meter ) 


0.0257000 


95 


225/5 


Private 


Dry 


64.0000000 ( Square Meter ) 


0.0064000 


96 


225/6 


Private 


Dry 


109.0000000 ( Square Meter ) 


0.0109000 


97 


225 / 7 


Private 


Dry 


469.0000000 ( Square Meter 


0.0469000 


98 


226 / 1 


Private 


Dry 


91.0000000 ( Square Meter ) 


0.0091000 


99 


226/2 


Private 


Dry 


286.0000000 ( Square Meter 


0.0286000 


100 


226/3 


Private 


Dry 


23.0000000 ( Square Meter ) 


0.0023000 


101 


255 / 1 


Private 


Dry 


446.0000000 ( Square Meter ) 


0.0446000 


102 


255 / 11 


Private 


Dry 


122.0000000 ( Square Meter ) 


0.0122000 


103 


255 / 14 A1 


Private 


Nala 


122.0000000 ( Square Meter ) 


0.0122000 


104 


255 / 14 B 2P 2 


Private 


Dry 


122.0000000 ( Square Meter ) 


0.0122000 


105 


255 / 14 B 3 


Private 


Road 


41.0000000 ( Square Meter ) 


0.0041000 


106 


255/2 


Private 


Dry 


0.0446000 


446.0000000 ( Square Meter ) 
832.0000000 ( Square Meter 


107 


255 / 4 


Private 


Dry 


0.0832000 


108 


255 / 6 B 1 


Private 


Dry 


244.0000000 ( Square Meter ) 


0.0244000 


109 


255 / 6 B 2 


Private 


Dry 


122.0000000 ( Square Meter ) 


0.0122000 


110 


255 / 6 B 3 


Private 


Dry 


122.0000000 ( Square Meter ) 


0.0122000 


111 


255 / 7 


Private 


Dry 


81.0000000 ( Square Meter ) 


0.0081000 


112 


255 / 8 


Private 


Dry 


17.0000000 ( Square Meter 


0.0017000 


113 


257 / 2 A 


Government 


Dry 


258.0000000 ( Square Meter ) 


0.0258000 


114 


257 / 2 B 


Government 


Dry 


239.0000000 ( Square Meter ) 


0.0239000 


115 


257/4 


Government 


Dry 


349.0000000 ( Square Meter ) 


0.0349000 


116 


257 / 5 


Private 


Dry 


147.0000000 ( Square Meter ) 


0.0147000 


117 


257 / 6 


Private 


Dry 


141.0000000 ( Square Meter ) 


0.0141000 


118 


257 / 7 


Private 


Dry 


126.0000000 ( Square Meter ) 


0.0126000 


119 


258 / 18 


Private 


Dry 


137.0000000 ( Square Meter ) 


0.0137000 


120 


258 / 19 A 


Private 


Dry 


210.0000000 ( Square Meter ) 


0.0210000 
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13 


121 


258 / 19 B 


Private 


Dry 


235.0000000 ( Square Meter ) 


0.0235000 


122 


258 / 20 


Private 


Dry 


70.0000000 ( Square Meter ) 


0.0070000 


123 


259 


Government 


Dry 


96.0000000 ( Square Meter ) 


0.0096000 


124 


260 / 15 P 1 


Private 


Dry 


128.0000000 ( Square Meter ) 


0.0128000 


125 


260 / 15 P 2 


Private 


Dry 


128.0000000 ( Square Meter ) 


0.0128000 


126 


260 / 15 P 3 


Private 


Dry 


128.0000000 ( Square Meter ) 


0.0128000 


127 


260 / 16 B 


Private 


Dry 


180.0000000 ( Square Meter ) 


0.0180000 


128 


260/4 


Private 


Dry 


269.0000000 ( Square Meter ) 


0.0269000 


129 


265 / 1 AP3 


Private 


Dry 


1,319.0000000 ( Square Meter ) 


0.1319000 


130 


296/9 


Government 


Dry 


1,042.0000000 ( Square Meter ) 


0.1042000 


131 


Drain 


Government 


Drain 


44.0000000 ( Square Meter ) 


0.0044000 


132 


Nala 


Government 


Nala 


967.0000000 ( Square Meter ) 


0.0967000 


133 


Nala 


Government 


Nala 


71.0000000 ( Square Meter ) 


0.0071000 


134 


Road 


Government 


Road 


35.0000000 ( Square Meter ) 


0.0035000 


135 


Road 


Government 


Road 


34.0000000 ( Square Meter ) 


0.0034000 


136 


Road 


Government 


Road 


36.0000000 ( Square Meter ) 


0.0036000 


137 


Road 


Government 


Road 


34.0000000 ( Square Meter ) 


0.0034000 


138 


Road 


Government 


Road 


38.0000000 ( Square Meter 


0.0038000 


139 


Road 


Government 


Road 


34.0000000 ( Square Meter ) 


0.0034000 


140 


Road 


Government 


Road 


108.0000000 ( Square Meter 


0.0108000 


141 


Road 


Government 


Road 


41.0000000 ( Square Meter ) 


0.0041000 


142 


Road 


Government 


Road 


64.0000000 ( Square Meter ) 


0.0064000 


143 


Road 


Government 


Road 


49.0000000 ( Square Meter ) 


0.0049000 


144 


Road 


Government 


Road 


10.0000000 ( Square Meter ) 


0.0010000 


145 


Road 


Government 


Road 


42.0000000 ( Square Meter ) 


0.0042000 


146 


Road 


Government 


Road 


69.0000000 ( Square Meter ) 


0.0069000 


Village : Moodanidambar 


1 


1/4 


Private 


Dry 


134.0000000 ( Square Meter 


0.0134000 


2 


1/5 


Private 


Dry 


472.0000000 ( Square Meter ) 


0.0472000 


3 


1/6 


Private 


Dry 


139.0000000 ( Square Meter 


0.0139000 


4 


1/7 


Private 


Dry 


93.0000000 ( Square Meter ) 


0.0093000 


5 


1/8 


Private 


Dry 


221.0000000 ( Square Meter ) 


0.0221000 


6 


11/6 


Private 


dry 


202.0000000 ( Square Meter 


0.0202000 


7 


11/7 A1 


Private 


Dry 


152.0000000 ( Square Meter ) 


0.0152000 


8 


11/7 A2 


Private 


Dry 


89.0000000 ( Square Meter ) 


0.0089000 


9 


12 / 10 


Private 


Dry 


85.0000000 ( Square Meter ) 


0.0085000 


10 


12 / 11 


Private 


Dry 


152.0000000 ( Square Meter ) 


0.0152000 


11 


12/12 


Private 


dry 


164.0000000 ( Square Meter ) 


0.0164000 


12 


12/6 BP 5 


Private 


Dry 


640.0000000 ( Square Meter ) 


0.0640000 


13 


12/8 A 1 


Private 


Dry 


301.0000000 ( Square Meter ) 


0.0301000 


14 


12/8 A2 


Private 


Dry 


234.0000000 ( Square Meter ) 


0.0234000 


14 
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15 


12/9 


Private 


Dry 


333.0000000 ( Square Meter ) 


0.0333000 


16 


13/2 A1 AP 1 


Government 


Dry 


9.0000000 ( Square Meter ) 


0.0009000 


17 


13/2 A 3B 


Government 


Dry 


497.0000000 ( Square Meter ) 


0.0497000 


18 


13/3 A 


Private 


Dry 


48.0000000 ( Square Meter ) 


0.0048000 


19 


13/3 B 


Private 


Dry 


108.0000000 ( Square Meter ) 


0.0108000 


20 


13/3 B 


Private 


dry 


13.0000000 ( Square Meter ) 


0.0013000 


21 


2/1 


Private 


Dry 


898.0000000 ( Square Meter ) 


0.0898000 


22 


2/3 BP 1 


Private 


Dry 


211.0000000 ( Square Meter ) 


0.0211000 


23 


2/3 BP 2 


Private 


Dry 


470.0000000 ( Square Meter ) 


0.0470000 


24 . 


2/7 AP3 


Private 


Dry 


21.0000000 ( Square Meter ) 


0.0021000 


25 


2/7 D 


Private 


Dry 


9.0000000 ( Square Meter ) 


0.0009000 


26 


2/7 P 1 


Private 


Dry 


200.0000000 ( Square Meter ) 


0.0200000 


27 


2/7 P 2 


Private 


Dry 


44.0000000 ( Square Meter ) 


0.0044000 


28 


3 


Government 


dry 


194.0000000 ( Square Meter ) 


0.0194000 


29 


4/1 


Private 


Dry 


174.0000000 ( Square Meter ) 


0.0174000 


30 


4/2 


Private 


Dry 


2,725.0000000 ( Square Meter ) 


0.2725000 


31 


54/1 A 


Government 


Dry 


16.0000000 ( Square Meter ) 


0.0016000 


32 


54 / 1 B 


Private 


Dry 


52.0000000 ( Square Meter ) 


0.0052000 


33 


6 / 10 


Private 


Dry 


62.0000000 ( Square Meter ) 


0.0062000 


34 


6/11 


Private 


Dry 


998.0000000 ( Square Meter ) 


0.0998000 


35 


6 / 13 


Private 


Dry 


766.0000000 ( Square Meter ) 


0.0766000 


36 


6 / 14 


Private 


Dry 


274.0000000 ( Square Meter ) 


0.0274000 


37 


6 / 15 P 1 


Private 


Dry 


386.0000000 ( Square Meter ) 


0.0386000 


38 


6 / 19 


Private 


Dry 


67.0000000 ( Square Meter ) 


0.0067000 


39 


16/20 


Private 


Dry 


119.0000000 ( Square Meter ) 


0.0119000 


40 


6 / 22 P 2 


Private 


Dry 


727.0000000 ( Square Meter ) 


0.0727000 


41 


16/7 


Private 


Dry 


8.0000000 ( Square Meter ) 


0.0008000 


42 


6/9 A1 


Private 


Dry 


2,730.0000000 ( Square Meter ) 


0.2730000 


143 


7 


Government 


dry 


247.0000000 ( Square Meter ) 


0.0247000 


44 


8/1 


Private 


Dry 


151.0000000 ( Square Meter ) 


0.0151000 
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: 


15 


45 


8/1 


Private 


Dry 


171.0000000 ( Square Meter ) 


0.0171000 


46 


8 / 15 


Private 


Dry 


20.0000000 ( Square Meter ) 


0.0020000 


147 


8 / 2A 


Private 


Dry 


170.0000000 ( Square Meter ) 


0.0170000 


48 


8/2 B 1 


Private 


Dry 


138.0000000 ( Square Meter ) 


0.0138000 


49 


18/3 


Private 


Dry 


112.0000000 ( Square Meter ) 


0.0112000 


50 


19/1 AP 1 


Private 


Dry 


324.0000000 ( Square Meter ) 


0.0324000 


51 


9/1 CP1 


Private 


Dry 


128.0000000 ( Square Meter ) 


0.0128000 


52 


19/2 


Private 


Dry 


865.0000000 ( Square Meter ) 


0.0865000 


53 


Road 


Government 


Road 


11.0000000 ( Square Meter ) 


0.0011000 


54 


Road 


Government 


Road 


36.0000000 ( Square Meter ) 


0.0036000 


55 


Road 


Government 


Road 


15.0000000 ( Square Meter ) 


0.0015000 


56 


Road 


Government 


Road 


9.0000000 ( Square Meter ) 


0.0009000 


Total || 61,598.0000 


6.1598 
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